Nachfolgende 


medizinische Arbeiten von Dr. W. Jaworski 


sind bis nun zu erschienen 


und in verzeichneten medizinischen Zeitschriften veröffentlicht 


worden. 
(In deutscher Sprache). 


* Bezeichnet die Arbeiten, welche in der med. Klinik des Prof. Kor- 


ezynski in Krakau ausgeführt wurden. 
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Versuche zur Ausmittelung des flüssigen Inhaltes im 
menschlichen Magen. — Zeitschrift für Biologie XVIII, 
p. 487—445. 


. Magenaspirator, zugleich continuirlicher Magenirrigations- 


apparat in Verbindung mit Sonde à double courant. — 
Deutsches Archiv für klinische Medicin. Bd. XXXIII, p. 227. 


. Versuche über die relative Resorption der Mittelsalze im 


menschlichen Magen. — Zeitschrift für Biologie. Bd. XIX, 
p. 398 — 445. 


. Über den Gebrauch der Mittelsalze per Rectum bei Ko- 


prostase, Dickdarmeatarrh, und als Abführmittel. — Wie- 
ner mediz. Wochenschrift. 1583. Nr. 10. 


. "Methoden der exacten und annähernden quantitativen 


Bestimmungen des flüssigen Inhaltes im menschlichen 
Magen für klinische und physiologische Zwecke. — Wie- 
ner mediz. Wochenschrift, 1883, Nr. 12, 13. 
Vergleichende Versuche über das Verhalten des Karlsbader 
und Kissinger Wassers, sowie des Karlsbader Quellsalzes 
im menschlichen Magen. — Deutsches Archiv für klini- 
sche Medicin. Bd. XXXV, p. 38—79. 

Experimentelle Ergebnisse über das Verhalten der Kohlen- 
säure, des Sauerstoffes, und des Ozon im menschlichen 
Magen. — Zeitschrift für Biologie. Bd. XX, p. 234—254. 
Practische Bemerkungen über die Sondirung des Intesti- 
nalcanals in der ärztlichen Praxis. — Zeitschrift für The- 
rapie. 1884. Nr. 15. 
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. *Methode für die klinische Prüfung und Diagnose der 


Störungen in der Verdauungsfunction des Magens; von 
Dr. A. Gluzinski und Dr. W. Jaworski. — Berliner kli- 
nische Wochenschrift. 1884. Nr. 33. 
Beobachtungen und Betrachtungen über die Trinktempe- 
raturen der Karlsbader Thermen an der Quelle und in 
der Hauscur. — Wiener medizin. Wochenschrift. 1884. 
Nr. 35, 36. 
*Uber den Gebrauch der Magengasdouche. und über 
die Bestimmung der Capaeität, und der vitalen Contracti- 
lität des Magens durch Gasvolumen für klinische Zwecke. — 
Deutsches Archiv für klinische Mediein. Bd. XXXV. 
p. 79—97. 
*Uber die Wirkung des Karlsbader T'hermalwassers auf 
die Magendarmfunetion. Experimentelle klinische Unter- 
suchungen nebst den Grundlagen einer rationellen Karls- 
bader Theraphie, basirt auf Experimente, und Karlsbader 
Erfahrungen. — Deutsches Archiv für klinische Medicin. 
Bd. XXXVI. 
* Experimentelle klinische Untersuchungen über die Phy- 
siologie und Pathologie des Uhemismus und Mechanismus 
der Verdauungsfunction des menschlichen Magens. nebst 
einer Methode zur klinischen Prüfung derselben für dia- 
gnostische und therapeutische Zwecke von Dr. Jaworski 
und Dr. A. Gluzinski. — Zeitschrift für klinische Medi- 
ein. Bd. IX. 

Unter der Presse: 
“Weitere klinische Erfahrungen über die Capacitit und 
vitale Contractilitit des Magens. 


„ Uber die Richtung der modernen Therapie der Stórun- 


gen in der Magenfunction. 

* Experimentelle Studien über das Verhalten der Magen- 
darmfunetion unter dem Einfluss des Karlsbader Quell- 
salzes; dessen therapeutischer Werth, Anwendungsweise. 
und Beziehung zu Karlsbader Wasser, auf Grundlage kli- 
nischer Untersuchungen. 
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Następujące 
prace lekarskie dra W. Jaworskiego 
wyszły dotąd z druku 
i znajdują się w przytoczonych czasopismach umieszczone. 


(W języku polskim). 


* Oznacza prace wykonane w klinice lekarskiej Prof. Korczyńskiego 
Krakowie. 


1. Pożywka peptonowa, przyrządzana sposobem domowym 
dla użycia w praktyce lekarskiej. — Przegląd Lekarski. 
T. XX. str. 221. 

. Wiadomości bieżące ze zakładów klinicznych w Erlandze 
i Tübindze. — Przegląd Lekarski. T. XX, str. 446—487. 

3. Środki lecznicze, używane obecnie w Kissyndze, według 
własnych spostrzeżeń. — Przegląd Lekarski. T. XX, 

str. 518 — 528. 

4. Kolorometryczna metoda oznaczania ilości płynu w 20- 
łądku ludzkim, zastosowana do praktyki lekarskiej. — 
Medycyna. T. X, Nr. 37, 88. 

5. Doświadczenia nad ilościowóm znikaniem rozczynów nie- 
których soli ze żołądka ludzkiego. — Medycyna. T. X, 
Nr. 40, 41, 42. 

G. Czynniki lecznicze i wskazania dla stacyi klimatycznej 
Davos w chorobach płucnych, według własnych spo- 
strzeżeń. — (razeta Lekarska. Rocznik XVII. T. IL str. 694. 

7. Praktyczne uwagi nad wskazaniami chorobowemi do zdro- 
jowisk w Karlsbadzie i Kissyndze, skreślił poröwnawezo 

według wlasnych spostrzeżen Dr. W. Jaworski. — Medy- 
cyna. T. X, Nr. 33,34, 30. 

8. Sposób dokładnego oznaczania treści płynnej w żołądku 
ludzkim w celach klinicznych i fizyologicznych. — Prze- 
glad Lekarski. T. XXI, str. 455—482. 

9. Badania doświadczalne nad zachowaniem się soli leczni- 
czych pod względem wessalności tychże w żołądku ludz- 
kim z rozczynów wodnych. — Przegląd Lekarski. T. XXI, 
str. 520 — 667. 
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Składniki białkowate, wartość pożywcza i lecznicza po- 
żywki peptonowej. — (iazeta Lekarska. Rocznik XVII. 
Ve, DE St, 228, 

Aspirator żołądkowy, służący równocześnie do stosowania 
ciągłej kąpieli żołądkowej przy pomocy sondy 4 double 
courant. — Medycyna. T. XI, Nr. 1. 

Porównawcze badania doświadczalne nad zachowaniem się 
wody karlsbadzkiej, nowej soli karlsbadzkiej, wody kis- 
syngenskiej i wody przekroplonej w żołądku ludzkim. — 
Pamiętnik Tow. Lekarsk. Warszawskiego z r. 1688. Z. I. 


. O wewnętrznem stosowaniu przetworów i wód żelazistych 


w praktyce lekarskiej. — Przeglad Lekarski. T. XXII, str. 41. 


. O rozstrzeni żołądka ze stanowiska klinicznego. — Prze- 


glad Lekarski. T. XXII, str. 393—457. 


. #0 mierzeniu pojemności i oznaczaniu kurczliwości żywo- 


tnej żołądka za pomocą gazów w celach rozpoznawczych, 
jakoteż o stosowaniu kąpieli gazowych żołądka w celach 
leczniczych. na podstawie doświadczeń klinicznych. — 
Przegląd Lekarski. T. XXII, str. 489—561. 

Nowy przyczynek do sposobów badania żołądka. Rzecz 
wykonana przez Dra W. Ant. Gluzińskiego i Dra W. Ja- 
worskiego. — Przegląd „ekarski. T. XXIII, str. 218—2389. 
*Q wskazaniach i przeciwwskazaniach, jakoteż o sposo- 
bach stosowania mowej soli karlsbadzkiej na podstawie 
doświadczeń klinicznych. — Przegląd Lekarski. T. XXIII, 
str. 250—395. 

* Doświadczenia podjęte w celach klinicznych nad zacho- 
waniem się istót białkowatych w żołądkach ludzkich pra- 
widłowych i chorobowo zmienionych, przez Dra W. Ant. 
Gluzińskiego i Dra W. Jaworskiego. — Przegląd Lekar- 
ski. I. XXIV. str. 38—71. 

O nowoczesnóm leczeniu zboczeń czynnościowych żo- 
łądka. — Medycyna. T. XIII. Nr. 12, 13. 


20. *Studyum kliniczne nad wpływem wody karlsbadzkiej na 


przewód pokarmowy i nad sposobami stosowania tejże na 
podstawie doświadczeń klinicznych. — (razeta Lekarska. 
Roeznik XX. T. YV. 


„ #Uwagi nad klinicznemi pomiarami pojemności i kurezli- 


wości żywotnej żołądka. — (W druku). 


W drukarni Związkowej w Krakowie. 


